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Sammelübersicht 169 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuß) 


über Anträge zu Petitionen 


Beschiußempfehiung 


Der Bundestag wolle beschließen, 

den in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Antrag des Petitionsaus- 
schusses anzunehmen. 

Bonn, den 1. Oktober 1986 

Der Petitionsausschuß 

Frau Berger (Berlin) 

Vorsitzende 



Drucksache 10/6102 


Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 


S ä m m e I ü b e r s i c h t 


Petitionsausschuß 

(2. Ausschuß) 


Beschluß vom 1. Oktober 1986 (Protokoll Nr. 10/88) 


Antrag 

die Petition 

a) der Bundesregierung zur Berücksichtigung zu überweisen mit dem Ziel, daß nach Fertigstellung der 
Ersatzübergangsstelle Ahausen/Bollen bei Übungen keine Kettenfahrzeuge eingesetzt werden; 


b) im übrigen der Bundesregierung — dem Bundesminister der Verteidigung — als Material zu überweisen 


Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

Pet 2-10-14-563- 
25636 

Achim 3 bei Bremen 

Bundeswehr 
— Infrastruktur — 

BMVg 



Die Petenten, zwei Bürgerinitiativen, wen- 
den sich gegen den geplanten Bau einer mili- 
tärischen Ersatzübergangsstelle über die 
Weser im Bereich Achim bei Ahausen/ 
Bollen. 
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